mgr inż. 


BANASIAK 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, BRAT 
i DZIADEK 


ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA w KRAJU 
BYŁY DYREKTOR BIURA PROJEKTÓW "BIPROKRUSZ" 
w KRAKOWIE 
ODZNACZONY m. in. KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU 
"POLONIA RESTITUTA" 


przeżywszy lat 73, po dlugiej i ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 27 kwietnia 1998 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłym odprawione 
zostanie we wtorek dnia 5 maja 1998 r. o godz. 10” w kaplicy 
na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie 

Zmarłego do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamia 
pogrążona w głębokim smutku 


RODZINA 


